Łódź. Niedziela 10-go lipca 1932 r. 
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Nowa gwiazda filmowa Lillian Bond, z zapałem ćwiczy się w skakaniu przez koło 


PANI SIE 
POCI 


pop 
PACHAMI 
RADZIMY 
STOSOWAC 
OPATENTOWANY 
8. SRODEK 


Wystawa rozma- 
itych elektrycznych 
przyrządów gospo- 
darskich, ułatwia 
jących pracę nowo- 
czesnej gospodyni, 
jak: odkurzacze, że- 
lazka, wentylatory, 
termafory i t. p. 


Popis gimnastyki 
rytmicznej przed 
pięknym ratuszem 
w Brukseli, podczas 
wielkiego festivalu 
gimnastycznego 
szwedzko-belgij- 
skiego. 


Na prawo: 
Zamknięcie uniwer- 
sytetn w Berlinie. 
Grupa studentów 
komunistycznych 
próbuje dostać się 
do gmachu. 
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Mistrzyni świata w tenisie Helena Wills-Moody. 


Cesarzowa Mar- 
ja Luwika, żona 
Napoleona a 
matka księcia 
waze at ark 
nego „Oriąt- 
kiem*, od któ- 

śmierci u- 
pływa 22 lipca 
100 lat. 


Na lewo: Entu- 
zjastyczne powi- 
tanie sławnej 
lotniczki amery- 
kańskiej miss 
Earhart, w No- 
wym Yorku. 


ancypacja kobiet w Chinach szybko postępuje naprzód. Oto grupa młodych dziewcząt biorących udział w ćwiczenia 
stycznych na wolnem powietrzu. Przed kilkudziesięciu laty najśmielsze Chinki nie marzyły o czem: takiem. 


Poniżej: Girlsy pewnego amerykańskiego zespołu otrzymały, każda po parze podwiązek, w których jest zamknięty adrt! 
posiadaczki. Podobno tego rodzaju podwiązki przydają się w razie nieszczęśliwego wypadku. 


Mna 


1 t scena plażowa na 
Ysopis Florydzie. 


Dla pięknej 
Jean Harlow trzeba 
wyrabiać specjalnie 
piękne i długie pończo- 
chy, bo ubiera się ona 
bardzo ekscentrycz- 

nie i krótko. 
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Na prawo: W sali 
rady miejskiej w Ło- 
dzi odbył się odczyt 
wielkiego przyjaciela 
Polski p. H. @. Felle- 
niusa ze Sztokholmu. 
Na pierwszym planie 
siedzą od lewej: kon- 
sul Maks Kon, przed- 
stawiciel władz rządo- 
wych nacz. Zieliński, 
p. Fellenius, komen- 
dant miasta płk. Haber- 
ling oraz prof. Wroński. 


Poniżej : W niedzielę 
26 czerwca r. b. odbyło 
się uroczyste poświę- 
cenie sztandaru tow 

jpiewaczego „Harfa 
w Łodzi. Po skończonej 


uroczystości nastąpiło wbijanie gwoździ do sztandaru. Na zdjęciu poczet 
sztandarowy pokrewnych organizacji. U góry prof. A. Żywin-Białobrzeski 
kierownik zespołu towarzystwa. 


EW z O TEDY i 


Najnowszy model tanków demonstrowawy na wielkich manewrach 
w Belgii. 

Kandydaci na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Na prawo kandydat partji republikańskiej dotychczasowy prez. Hoover, 
na prawo powyżej gubernator New Jork'u Smith, kandydat demokratyczny. 
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Praga 
pod znakiem 
sokolstwa 


Ostatniego dnia kongresu 
sokolstwa w Pradze czeskiej 
odbył się uroczysty pochód 
młodzieży sokolskiej, w któ- 
rym wzięło udział 30 tysięcy 
sokołów ze sztandarami i or- 
kiestrami. Na ilustracjach 
widzimy pochód sokołów na 
placu Wacława i poczty 
sztandarowe. 


Zdjęcie z wielkich regat w Henley. 

Na prawo: W tych dniach ludność Francji obchodzi 250-tą 
rocznicę narodzin szampana t. į. w tym roku mija 250 lat od 
czasu jak dom Perignon wynalazł sposób fabrykscji i konserwa- 
cji win musujących. 
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Mistrzostwa 
kolarskie Polski 


Na mistrzostwach kolarskich Polski w stolicy tytuł mistrza zdobył 
Majewski (W. T. C.) na prawo, a wicemistrzem został łodzianin Ein- 
brot, (na lewo). Widzimy ich obu na finałowym starcie. 


Na lewo: Grupa kolarzy łódzkich, która brała udział 
w zawodach o mistrzostwo. 


Zawody policyjne 
w Helenowie 


Na prawo: Defilada jeźdźców przed zawodami. 


Nakladem vGłosu Poraanego* w Łodzi — Drukarnia Narodowa w Krakowie Wolska 19. 


